WITOLD GROSSE 


urodzony w Krakowie dnia 6 Czerwca 1876 roku, 
po krötkich, ciezkich cierpieniach, 
opatrzony SS. Sakramentami, zasnął w Panu 
dnia 19 Marca 1898 r. 


REF 


Wyprowadzenie zwłok nastąpi we Wtorek dnia 22 b. m. 
o godzinie 3 po południu ze Szpitalu Wojskowego 
na Zamku, wprost na miejsce wiecznego spoczynku, 


na który obrzęd pozostała rodzina zaprasza. 


DRUKARNIA „,CZASU** W KRAKOWIE. 


